226       Z welter Absehrdtt   Dynanrik des starren K&rpers etc.

Die Geschwindigkeiten ft^ und to2 der Stossstellen sind
aber nicnt jene; die diesen zukamen, wenn sie sicli so be-
wegten; wie es dem starren Zusammenhange mit den fern yon
der Stossstelle gelegenen Korpermassen entsprache. So klein
auch die Formanderungen sein mogen und wenn wir sie beim
Grenzubergange yom weichen zum starren Korper schliesslicli
selbst ganz verschwinden lassen: wakrend der dann ebenfalls
gegen JSfull hin convergirenden Stossdauer miissen wir jeden-
falls darauf Riieksicht nehmen, dass sich die Stossstelle der
minimalen Form'anderung wegen mit anderer Geschwindigkeit
zu bewegen verniag; als es dem starren Zusamm'enhange mit
der Hauptmasse des gestossenen Korpers entsprechen wurde.
Jene Gescnwindigkeiten der Stossstellen; die den Bewegungs-
zustanden der beiden Korper im gegebenen Augenblicke mit
Yernachrassigung der Formanderung an der Stossstelle zu-
gehorten, seien zum Unterschiede von ^ und to)2 mit ^ und.
b2 bezeichnet.

Die Aenderung; die die lebendige Kraft des ersten Korpers
wanrend dt erfanrt; ist gleicn jener Arbeit des Stossdrucks ty,
die zum Wege b^di gehort, denn wir wissen schon aus den
TJntersuchungen des yorhergeli,enden Paragraphen; dass die
Arbeit eines Impulses tydt gleich der yon ihr yerursachten
Aenderung der lebendigen Kraft ist, falls wahrend dt keine
Formanderung eintritt. Der Rest; also

wird auf die Formanderungsarbeit am ersten Korper yer-
wendet. .Hierbei ist ubrigens wohl zu beachten; dass auch beim
starren Korper eine endliche Formanderungsarbeit moglich ist;,
denn wenn aueh der Weg der Zusammendrtickung gegen Null
convergirt, so conyergirt gleicnzeitig die Grrosse des Stossdrucks
gegen Unendlich und das Produkt 0.- oo behalt bei der hier
zu Grande gelegten Definition des starren Korpers einen end-
lichen WertL

Ebenso wird wakrend des Zeitelementes dt die Arbeit

auf die Formanderung des zweiten Korpers yerwendet.    Die-